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The following sets of statistics represents the total head count 
for the regular session Fall and Winter 1974-75 and 1975-76 for 
Concordia University made up by its two components of the Sir George 
Williams Campus and the Loyola Campus. 5 


TABLE A I 
II 
II! 
IV 
V 
VI. 
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Concordia’ University 

Faculty of Commercé 

Faculty of Engineering 

Faculty of Fine Arts 

Sir George Williams Faculty of Arts 
Sir George Williams Faculty of Science 
Loyola Faculty of Arts and Science 


TABLE Sir George Williams Campus Component of Concordia 
Sir George Williams Arts (B.A.) 

Sir George Williams Arts (B.Ed.) 

Sir George Williams Fine Arts Component 

Sir George Williams Science 

Sir George Williams Commerce Component 

Sir George Williams Engineering Component 

Sir George Williams Computer Science 


Loyola Campus Component of Concordia 
Loyola Arts 

Loyola Fine Arts Component 

Loyola Science 

Loyola Commerce Component 

Loyola Engineering Component 
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NOTES: 


1. Commerce Faculty figures in Table A II includes those students registered 
in Computer Science majors in a Bachelor of Commerce degree at Loyola. 


2. Engineering Faculty figures in Table A III includes those students 
registered in the Computer Science degree programme at Sir George Williams. 


3. Loyola Faculty of Arts and Science includes those students registered in 
the Computer Science major in the Bachelor of Science degree. 


4. The breakdown of the Sir George Williams component of Concordia University 
in Table B is by degree programme. 


5. The breakdown of the Loyola component of Concordia University in Table C 
is by degree programme.. 


6. Mature Student Programme (MSP) is broken down into Collegial and MSP in the 
- 1974-75 actual figures. 


7. Independent, Graduate Independent, and Continuing Education are listed under 
Concordia totals only. 


CONCORDIA UNIVERSITY - TABLE A I 
Enrollment Statistics 1974-75, 1975-76, and Projectiens 1976-77 


Concordia Total 


ULL TIME SE TS Me EA ee 


Classification| Actual Actual Classification} Actual Actual | Proj. 
74-75 75-76 | 74-75 75-76 | 76-77 

MATURE MATURE T5e] , 

STUDENT PROG. STUDENT PROG. { 3266 2573 2610 

UNIV. I UNIV. 1° | 2672 2522 | 2570 

UNIV. Ii UNIV. IT 1951) 1911 1966 

UNIV. III UNIV. III 2197 2607 2184 

QUAL. YEAR Tso] qua. veaR YEAR | 90 

~ DIPLOMA DIPLOMA 160 253 287 
GRADUATE GRADUATE 1274 | = 1284 124] 


INDEPENDENT 3847 «| «3513 3500 
874 
ae GRAD. IND. 18] «187 155 
CONT. EDUC. 1457. ra 2187 2500 
sean 10102 cpt 17276 | 17105 17103 


* Top figure phasing out collegial students; bottom figure Mature Student Programme. 
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TABLE A II 
CONCORDIA UNIVERSITY 


Enrollment Statistics 1974-75, 1975-76, and Projecttens 1976-77 


FULL TIME 
Classification 
MATURE 

STUDENT PROG. 
UNIV. I 

UNIV. II 

UNIV. IIT. 


SUB TOTAL 


QUAL. YEAR 
DIPLOMA 
GRADUATE 


SU8 TOTAL 


=i 


Faculty of Commerce 


eee ee ee 
Actual roj. Actual Actual Proj. 
74-75 75- 76 - 74-75 75-76 76-77 
5 om | STUDENT PROG. 886 si 
926 UNIV. I 723 a7 
858 UNIV. II 551 534 
* 458 657 613 485 


UNIV. III 


2392 2514 SUB TOTAL 2927 ee 2554 
ee 
0 


1 
o {| oO 


QUAL. YEAR 
DIPLOMA 
GRADUATE 


INDEPENDENT 


GRAD. IND. 


CONT. EDUC. 


GRAND TOTAL 2489 2786 2651 GRAND TOTAL ee 3247 3052 


. TABLE A III 
CONCORDIA UNIVERSITY 


Enrollment Statistics 1974-75, 1975-76 and Projecttens 1976-77 | 


Faculty of Engineering 
u ' ee ET CARE A ee ee 
Actual Proj. 


Classification Actual Actual Proj. 


74-75 75-76 76-77 75-76 | 76-77 
MATURE , : 
STUDENT PROG. STUDENT PROG. } 207 169 195 
UNIV. I UNIV. I * 162 179 185 
UNIV. II UNIV. II 35 al 50 
UNIV. ITI UNIV. III 47 


QUAL. YEAR QUAL. YEAR YEAR 10 
DIPLOMA DIPLOMA 0 0 
GRADUATE GRADUATE 232 


INDEPENDENT 


GRAD. IND. 


CONT. EDUC. 
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TABLE A IV 
CONCORDIA UNIVERSITY 


Enrollment Statistics 1974-75, 1975-76 and Projections 1976-77 
Faculty of Fine Arts 
U ‘ SEE TRGIORIEEE REL Oe) ee ee Bee 


Classification Actual 


74-75 

MATURE 0. 

STUDENT PROG. 8 STUDENT PROG. 

UNIV. I 210 UNIV. I 154 168 
UNIV. II 170 UNIV. IT 129 195 
UNIV. III UNIV. III 130 115 
SUB TOTAL 558 
QUAL. YEAR QUAL. YEAR 0 
DIPLOMA DIPLOMA | 0 
GRADUATE GRADUATE 70 
SUB TOTAL | fom | SUB TOTAL 73 13.4 70 


INDEPENDENT 
GRAD. IND. 


CONT. EDUC. 


ee 
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CONCORDIA UNIVERSITY ee y 


Enrollment Statistics 1974-75, 1975-76, and Projectiens 1976-77 


Sir George Williams. Faculty of Arts 


r| M 

Classification Proj. 
76-77 

MATURE. 34 - 

STUDENT PROG. 146 262 STUDENT PROG. 653 790 

UNIV. I 733 661 UNIV. I 808 830 

UNIV. II 573 620 UNIV. II 656 645 

UNIV. ITI 513 504 UNIV. III 1076 900 


SUB TOTAL 1999 2047 | is90 | SUB TOTAL | 3604 3193 3165 


QUAL. YEAR - 24 25 | QUAL. YEAR . . 65 
DIPLOMA 6 8 DIPLOMA . ee 
GRADUATE 221 288 GRADUATE 355 


SUB TOTAL 25] 32] _ 359 ‘SUB TOTAL 499 } soo | 492 


INDEPENDENT 


GRAD. IND. 


CONT. EDUC. 


GRAND TOTAL 2250 2368 2349 GRAND TOTAL 4103 3693 3657 


Classifi 
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CONCORDIA UNIVERSITY 
Enrollment Statistics 1974-75, 1975-76, and Projectiens 1976-77 
ne 


Sir George Williams Faculty of Science 


cation Actual 


Classification Actual Actual 
. 74-75 75-76 


} Proj. 
75-76 76-77 


MATURE 
STUDENT PROG. 97 
UNIV. I UNIV. I 157 
UNIV. II UNIV. II m1 
UNIV. III UNIV. IIL 268 
QUAL. YEAR 

DIPLOMA 29 
GRADUATE 258 

SUB TOTAL 


SUB TOTAL 
ee 


INDEPENDENT 
GRAD. IND. 
CONT. EDUC. 


TABLE A VI 


Proj. 
76-77 


110 
175 


125 


190 


600 


15 
29 
237 


281 


881 
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CONCORDIA UNIVERSITY | TABLE A VII 
EnrolIment Statistics 1974-75, 1975-76, and Projections 1976-77 


Loyola Faculty of Arts and Science 


! : SEE WREREOREN ieee ks 1d ee 
Classification} Actual 7 < Actual | Proj. 
; 75-76 76-77 


74-75 


MATURE URE 

STUDENT PROG. STUDENT PROG. 682 617 
UNIV. I UNIV. I 501 495 
UNIV. II UNIV. II 423 417 
UNIV. III UNIV. III 451 447 


SUB TOTAL Cae 2674 2597 } sw tora | TOTAL 2256 2057 1976 


QUAL. YEAR qua. Year YEAR | 0 » 0 0 
~ DIPLOMA DIPLOMA 0 32 . 35 
GRADUATE GRADUATE 0 0 0 
j 
SUB TOTAL sero fo | TOTAL 0 32 35 
ea ae eee 
GRAD. IND. 
CONT. EDUC. 
- 2 en 


a TABLE BI 


CONCORDIA UNIVERSITY 
Enrollment Statistics 1974-75, 1975-76, and Projections 1976-77 


Sir George Williams Campus, Component of Concordia 


U ’ SEED ISSUES Mabie Obi UE Lo 6 ae eae 
Actual 


Classification Actual Actual Actual Proj. 
74-75 75-76 74-75 75-76 76-77 
MATURE ATURE ay 
STUDENT PROG. STUDENT PROG. 1561 1356 1510 
UNIV. I UNIV. I 1860 1687 “1755 
UNIV. II UNIV. II 1309 1176 1250 . 
UNIV. III UNIV. III 1666 © 1932 1515 
SUB TOTAL et | 6151 6030 
QUAL. YEAR QUAL. YEAR 113 - 98 90 
DIPLOMA DIPLOMA ‘160: 221 252 
GRADUATE GRADUATE 1274 1284 1241 
SUB TOTAL 1583 


GRAND TOTAL ae m828 as GRAND. TOTAL one 7754 7613 


TABLE B II. 
CONCORDIA UNIVERSITY 

Enrollment Statistics 1974-75, 1975-76, and Projections 1976-77 

a 


Sir George Williams Arts (B.A. ) 
FULL TIME [a aeeeeees seenceees esr mee eee 


Classification Actual Actual Proj. Classification Actual Actual Proi. 
74-75 75-76 76-77 74-75 75-76 76-77 
4, | 
MATURE : MATURE : 
STUDENT PROG. STUDENT PROG. 653 790 


UNIV. I UNIV. I 779 - 800 
UNIV. II | | 565 “UNIV, II | | 
UNIV. III UNIV. III | 1025 | 1064 885 


SUB TOTAL | ase9 | 2004 1945 SUB TOTAL 3604 3137 3105 


QUAL. YEAR 24 25 QUAL. YEAR 62 65 
DIPLOMA 6 8 DIPLOMA 72 “ 9e 
GRADUATE 221 288 GRADUATE 355 


SUB TOTAL 


TABLE B I 
CONCORDIA UNIVERSITY 


Enrollment Statistics 1974-75, 1975-76 and Projectiens 1976-77 


Sir George Williams Arts (B.Ed. ) 
U M RAGS eee PREORDERS ee 


Classification] Actual 


MATURE 
STUDENT PROG. STUDENT PROG. 

UNIV. I UNIV. I- 29 
UNIV. II UNIV. iI 15 
UNIV. III UNIV. 

QUAL. YEAR aie Sea YEAR 

DIPLOMA 0 0 0 DIPLOMA 

GRADUATE GRADUATE 


SUB TOTAL ce oe SUB TOTAL 
INDEPENDENT 
CONT. EDUC. 

a 


GRAD. IND. 


TABLE B IV 
CONCORDIA UNIVERSITY 
Enrollment Statistics 1974-75, 1975-76, and Projections 1976-77 


Sir George Williams Fine Arts Component 
ee Eee ee ee 


Classification Actual Classification Actual Actual Proj. 
74-75 74-75 75-76 76-77 
MATURE ATURE ; " 
STUDENT PROG. STUDENT PROG. J és 6 
UNIV. I UNIV. I * 94 147 160 
UNIV. II UNIV. IT 103 119 185 
UNIV. III UNIV. III 6 130 15 
SUB TOTAL SUB TOTAL 293 Fass | 525 
QUAL. YEAR QUAL. YEAR 2 1 0 
DIPLOMA DIPLOMA 0 0 0 


GRADUATE 58 61 GRADUATE 7 70 


1 72 
— 
INDEPENDENT 
CONT. EDUC. 
a 
GRAND TOTAL 596 662 FW Kn SER oe 595 


_ 


GRAD. IND. 


CONCORDIA UNIVERSITY 
Enrollment Statistics 1974-75, 1975-76, and Projections 1976-77 
—=—eewsSS eco tonms 12/0-/7 


. Sir George Williams Science 
FULL TIME ae | PART TIME ar 


Classification Actual Classification Actual Actual | Proj. 
74-75 . 74-75 75-76 76-77 

MATURE : MATURE 

STUDENT PROG. STUDENT PROG. 97 110 

UNIV. I UNIV. I. 157 175 

UNIV. II 172 160 UNIV. Ii 140 11 125 

UNIV. III ] 160 UNIV. III 2 268 190, 


05 67 
SUB TOTAL set | 598 620 SUB TOTAL 737 633 600 
SS ee Saar open 
11 | 17 


QUAL. YEAR 9 | | QUAL. YEAR 16 15 
DIPLOMA a, Z 
GRADUATE 50 73 

6 


DIPLOMA 
GRADUATE 

INDEPENDENT 

GRAD. IND. 

CONT. EDUC. 


22 29 29 


258 237 


253 


CONCORDIA UNIVERSITY TABLE B VI 


Enrollment Statistics 1974-75, 1975-76 and Projections 1976-77 


Sir George Williams Commerce Component 


FULL TIME A, EE Heke ss ME! 1 | DR 
Classification Proj. 
76-77 
MATURE 
STUDENT PROG. STUDENT PROG. 350 
UNIV. I UNIV. I 405 
UNIV. I! UNIV. II 245 
UNIV. III UNIV. III 265 


SUB TOTAL 1186 1405 1385 SUB TOTAL 1493 — 1404 1265 


QUAL. YEAR ae YEAR | 
DIPLOMA DIPLOMA 2. 151 
GRADUATE 113 115 GRADUATE 


SUB TOTAL "$uB TOTAL wee 


INDEPENDENT 
GRAD. IND. 
CONT. EDUC. 
GRAND TOTAL 1283 [isso | 1s22 | @RAN GRAND TOTAL 1931 1878 1763 
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TABLE B VII 
CONCORDIA UNIVERSITY 


Enrollment Statistics 1974-75, 1975- 76, and Proj ecttons: 1976-77 


a M 
Classification 
MATURE 

STUDENT PROG. 
UNIV. I 

UNIV. II 

UNIV. III 


SUB TOTAL 


QUAL. YEAR 
DIPLOMA 
GRADUATE 


SUB TOTAL 


GRAND TOTAL 


Sir George Williams Engineering Component 


ee enaees yo mane eave! reer 
Actual Actual Actual Proj. 
14-75 74- 75 75-76 76-77 


STUDENT PROG. a7 140 
UNIV. I 110 
UNIV. II 10 
UNIV. III 25 
535 498 420 SUB TOTAL 326 278 ~s« |: 285 


QUAL. YEAR 
DIPLOMA 
GRADUATE 


increment |. | 


GRAD. IND. 


CONT. EDUC. 


a Co 


| TABLE B VIII 
CONCORDIA UNIVERSITY . 
Enrollment Statistics 1974-75, 1975-76. and Projecttens 1976-77 


Sir George Williams Computer Science 
F| M Re SIRI Wane Sid ok In | ee ee 


Classification Actual Proj. 


75-76 76-77 


MATURE ’ 

STUDENT PROG. STUDENT PROG. 48 55 
UNIV. I UNIV. T° 67 70 75 
URIV. Ii UNIV. II 26 23 40 
UNIV. ITI UNIV. III 8 a 20 
SUB TOTAL 13] 164 180 SUB TOTAL 101 178 190 
QUAL. YEAR QUAL. YEAR 

DIPLOMA DIPLOMA 

GRADUATE GRADUATE 


SUB TOTAL 


INDEPENDENT 
GRAD. IND. 


CONT. EDUC. 


GRAND TOTAL 142 187 215 GRAND: TOTAL 156 236 240 


Enrollment Statistics 1974-75, 1975-76, and Projections 1976-77 


CONCORDIA UNIVERSITY 


ULL TIME 
‘Classification 
MATURE 
STUDENT PROG. 
UNIV. I 
UNIV. It 
UNIV. III 


SUB TOTAL 


QUAL. YEAR 
DIPLOMA 
GRADUATE 


SUB TOTAL 


Loyola Component of Concordia 
ee 


TABLE C I 


Actual Classification Actual Actual 
74-75 74-75 1} 75-76 


MATURE 
STUDENT PROG. 


UNIV. I 
UNIV. II. 
UNIV. IIL. 


QUAL. YEAR 
DIPLOMA 


GRADUATE 


+ catkins mf AEP ENDENT 
GRAD. IND. 
CONT. EDUC. 


—————S 


1217 
835 
735 


Proj. 


76-77 


1100 
B15 
76 - 

669 


3335 


TABLE C II 
CONCORDIA UNIVERSITY 


Enrollment Statistics 1974-75, 1975-76, and Projecttens 1976-77 


Loyola Arts 


FULL_TIM 


Classification Proj. 
; 16-77 
MATURE MAT 
STUDENT PROG. STUDENT PROG. 510 
UNIV. I UNIV. I 425 
UNIV. II UNIV. II 343 
UNIV. III 486 614 UNIV. III 384 381 
SUB TOTAL see | 1924 ier [rs | sero | ere | SUB ier [rs | sero | ere | 1878 1725 1659 
QUAL. YEAR QUAL. ros. eae | 0 0 
DIPLOMA DIPLOMA 32 35 
GRADUATE GRADUATE 0 


INDEPENDENT 
GRAD. IND. 
CONT. EDUC. 


GRAND TOTAL 1982 1924 1813 GRAND TOTAL 1878 1757 1694 


~ MATURE 


CONCORDIA UNIVERSITY 
Enrollment Statistics 1974-75, 1975-76, and Projections 1976-77 


Loyola Fine Arts Component 


FU M 


Classification 


STUDENT PROG. “STUDENT PROG. 


UNIV. I UNIV. I 
UNIV. II UNIV. II 
UNIV. III UNIV. III Es 


TABLE C III 


QUAL. YEAR QUAL. YEAR 
DIPLOMA DIPLOMA 
GRADUATE GRADUATE 


ee ee 
INDEPENDENT 
GRAD. IND. 
CONT. EDUC. 


SUB TOTAL 


33 


‘TABLE C IV 
CONCORDIA UNIVERSITY 


Enrollment Statistics 1974-75, 1975-76, and Projections 1976-77 


Actual Proj. 
75-76 76-77 


Loyola Science 


Classification Actual 
74-75 


Actual + Proj, 
75-76 | 76-77 


MATURE TURE 

STUDENT PROG. 58 ‘STUDENT PROG. 107 
UNIV. I 300 UNIV. I 70. 
UNIY. II 258 UNIV. II 74 
UNIV. III 134 UNIV. III 66 
SUB TOTAL awe | 750 © 784 SUB TOTAL 378 332 37 

ren eeeeooa =D \aseenneninetitsttisetenesienasneneamedine aie 

QUAL. YEAR 0 QUAL. YEAR 0 
DIPLOMA 0 DIPLOMA 0 
GRADUATE 0 GRADUATE 0 
SUB TOTAL | 0 0 


INDEPENDENT 
GRAD. IND. 


GRAND TOTAL 682 750 GRAND TOTAL 332 317 


TABLE C V 
CONCORDIA UNIVERSITY 


Enrollment Statistics 1974-75, 1975-76 and Projections 1976-77 


Loyola Commerce Component 
. 43 (EP SOR DCI Le a PS 


Actual Actual Proj. 
74-75 75-76 76-77 
720 


assification Actual Actual 
74-75 75-76 


"Classification 


MATURE 


TURE 
IDENT PROG. - STUDENT PROG. 518 468 
iv. I UNIV. I 324 327 312 
Vv, II UNIV. II 302 289 
IV. III UNIV. III 222 -* 1. 220 

B TOTAL 

AL. YEAR QUAL. YEAR 0 
PLOMA DIPLOMA 0 
ADUATE GRADUATE 0 

® TOTAL 0 


INDEPENDENT 
GRAD. IND. 
CONT. EDUC. 


rs 1246 | 1129 GRAND TOTAL 1434 1289 


~ ne ies aan 7 TABLE CVI) 7 
CONCORDIA UNIVERSITY 


Enrollment Statistics 1974-75, 1975-76, and Projections 1976-77 


Loyola Engineering Component 
FULL TIME oo et oop 


Classification Actual Actual 
74-75 75-76 


Classification Actual Proj. 


75-76 76-77 


“MATURE “MATURE 


STUDENT PROG. 


STUDENT PROG. 0 0 
UNIV. I UNIV. I 0 0 
UNIV. II UNIV. II 0 , 0 
UNIV. III UNIV. III. ‘2 - 
SUB TOTAL SUB TOTAL 2 
QUAL. YEAR 0 0 QUAL. YEAR 0 0 
DIPLOMA ° 0 0 DIPLOMA 0 0 
GRADUATE 0 0 GRADUATE 0 0 


SUB TOTAL 


INDEPCNDENT 
GRAD. IND. 


CONT. EDUC. 


